
GRUNDIG (Radio Werke Fiirth/Bay) ■ Modd. 7050, 7056 e 7066. Apparecchi AM/FM ad onde medie, cortr e ultracortf (FM), con riproduzione sonora ad alia fedelta, tipo 3D, 
tre altoparlanti elettromagnetici e uno elettrostalico. Potenza aonora indist/rta 3 watt. Me die frequenze a 468 kc/s e a 10,7 Mc/«. Contumo 0,6 A a 125 V. 


GRUNDIG - Modd. 7050, 7056 






























